BUFFALO 


本製品は、地上デジタル放送をテレビに表示ずる地上デジタルテレビチューナーでず。 

本製品を正しく使用ずるために、本紙を必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管 
してください。 


テレビを見る方法 


あらかじめテレビを見る前に、別紙「らくらく！セットアツ 
プシート J で初期設定を完了してください。 



® ボタンを}甲し、本製品の電源を入れまず C 



〇 

電源が入ると、電源ランプ^ 
が青色に点灯しまず。 

*0 1 IV 目 1 


テレビ 


ボタンを押し、テレビの電源を入れまず。 

— ボタンを押し、本製品を接続している入力に表示を 
切り換えまず。 

チヤンネルを選びまず。 

下記のボタンを押してください。 

数字ボタン M 〜 gg :押した数字に巧応ずるチヤンネルに切り換 

わりまず。 


チヤンネル上下 ボタン。： 押ずごとにチヤンネルが切り換わりまず。 


g ボタンを押して音量を調節しまず。 
音量が大きくなりまず。 


■►音量がかさくなりまず。 


テレビを消ず方法 


テレビを消ずときは、テレビと本製品両方の電源を切ってくだまい< 

テレビ 

H ボタンを押ずことでテレビの電源を切ることができまず。 


® ボタンを巧ずことで本製品の電源を切ることができまず。 
本製品の電源を切ると、電源ランプがホく点灯しまず。 




電源ランプ 



電源 


地上デジタルテレビチューナーマニュアル 

クイックリフアレンス 

35011071 ver.0313-01] Cl 0-01 6 


圧固陋画 IE ™ 二" 

国固間同 1®^ 

の國固啊 f 
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困ったときは 


葬社ホームページには、本製品についての 
「よくある質問 J などの詳細情報が記載され 
ています。困ったときにご参照ください。 


【よくある質刷 http :// buffalo . jp / qa / faq / 


G リモコンが操作できない 


帝刷 J リモコンの設定をしていない/リモコンの電池を交換した/本製品を他のテレビに接続した 

[ jwri 別紙 r らくらく！セットアップシート J のリ寸属のリモコンでテレビを操作できるように設定しまず J 
を参照して、再度ソモコンの設定をしてくだまい。 


r 原因2 j 電池が消耗している 

口^*^新しぃ電池に交換してくださぃ。付属の電池は動作確認用で 
ず。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。 


應因 3] 電池の向きが間違っている 

リモコンに記載された電池の向きに合わせて電池をセットしな 
おしてください。 


テレビ画面が正常に表示まれません） 

黒い画面しか表示されない、画面がカクカクする、画面がチラつくなどして正 
常に表示されない場合、次の原因が考えられます。原因に対応した対策をおこ 
なってください。 

帝 刷 J テレビが外部入力に切り替わっていない 

f タオ策1 J リモコンの M ボタンを押しまず（ビデオ1、 
ビデオ2等の外部入力に切り替えまず)。 

電源が正しく入っていない 

本製品とテレビの電源を切り、本製品から AC アダプターを取り外 
します。再度 AC アダプターを取りがけ、テレビと本製品の電源を入 
れてくだまい。 

C ^ ls ) 電波の受信が態が悪い(アンテナの受信レベルが低い） 

( T 巧策 巧 アンテナの受信レベルを確認します。 

1 ■ 本製品とテレビの電源を入れまず。 

2. リモコンの入力切換(テレビ)ボタンを巧し、本製品を接続してい 
る入力に表示を切り換えまず。 

3. リモコンのメニューボタンを押しまず。 

4 . 表示されたメニューから[アンテナ表示]を選択し、リモコンの決 
定ボタンを押しまず。 

瓦 受信レベルが 65% 未満のときは、アンテナの向きや設置ずる位置 
を調整ずるか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテナの 
間に接続してください。 

X 感度が大き過ぎるとき肤アツテネータ旅辰器)を丹欄意し、 

チューナとアンテナの間に接続してください。 

( T 原因 チヤンネルの設定がされていません 

r 巧 策み 設定画面の[チヤンネル設定]でチヤンネルを自動設定しまず。 
f 原因 Sj テレビの画面の設定が正しくない 

f 巧策 Sj テレビのマニュアルを参照して、画面の明るまを調節してくだまい。 
(5§6) ケーブルが正しく接続されていない 

別紙 f らくらく ！セットアップシート J を参照して、ケーブル等を接 
続しなおしてくだまい。 


〔音声が出力されません/音声が掛リれまず) 

r 原因り テレビが消音(ミューりに設定まれています 
(31 D テレビの消音設定を解除してください。 

テレビの音量が最ルの設定になっていまず 
CgH ) テレビの音量を適切な音量に調壁してください。 
r 原因 3 J ケーブル等が正しく接続まれていない 

(；^^1^別紙^らくらく ！セットアップシート J を参照して、ケーブル等を接 
続しなおしてくだまい。 


〔電源が入らない 



〇 則 AC アダプターが接続されていない 

0 ホ策 1] 本製品の電源コネクターとコンセン h を付属の AC アダプターで接 


続してください。 






r 原因 4 j テレビのメーカー設定が間違っている 

G 対策 4〕 別紙吃くらく！セットアップシート J のでレビを操作できる 
よラに設定しまず J を参照して、正しい設定にしてください。 

f 映像が表示まれなくなった 

1^( が前は表示できていた） _ 


「原因り 自宅のまわりに電波を巧げる建物ができた 

0 胤 J アンテナの受信レベルを確認しまず。 

1 . 本製品とテレビの電源を入れまず。 

2. リモコンの入力切換(テレビ)ボタンを押し、本製品を接続し 
ている入力に表示を切り換えます。 

3. リモコンのメニューボタンを押します。 

4. 表示されたメニューから[アンテナ表示]を選択し、リモコンの 
決定ボタンを押しまず。 

5. 受信レベルが65%未満のときは、アンテナの向きや設置する 
位置を調整ずるか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアン 
テナの間に接続してください。 

[Mm] 引っ越して電波の環境が変わった 

「巧 策 2 J 次の手順でチヤンネルを再設定しまず。 

1. 本製品とテレビの電源を入れます。 

2. リモコンの入力切換(テレビ)ボタンを押し、本製品を接続し 
ている入力に表示を切り換えます。 

3. リモコンのメニューボタンを押しまず。 

4. 表示されたメニューから[チヤンネル設定]を選択し、リモコン 
の決定ボタンを押しまず。 

5. [チヤンネル取得]を選択し、リモコンの決定ボタンを押しまず。 

6. チヤンネルの検索を行い、自動でチヤンネルを設定しまず。 

※受信レベルが65%未満のときは、アンテナの向きや設置ずる位 
置を調整ずるか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテ 
ナの間に接続してください。 

※感度が大き過ぎるときは、アッテネータ腑衰器)を別途用意し、 
チューナとアンテナの間に接続してください。 

[ D 端子出力の設定]が正しくない 

( D 端子搭載製品をお使いの場合のみ） 

。哥^ 正しい設定になおしまず。 

D 端子でテレビと接続している場合、本製品の設定画面[本体設 
定卜 [ D 端子出力の設定]でテレビが対応していない設定 ( D 1 〜4 
の選択)を選ぶと、画面が表示されなくなります。 

このようなときは、 D 端子ケーブルを一度取り外し、 RCA 端子廣甸 
または S 端子(黒色)でテレビと接続してから、 [ D 端子出力の設定]を 
テレビが対応している設定 ( D 1〜4の選択)に変更してください。 


【 B - CAS 力ードのを意】 

B-CAS 力ードは、株式会社ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシステムズから供給さ 
れたものを同捆しています。 本製品の修埋をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属の 
B - CAS 力ードも BUFFALO 修理センターへお送りくだまい。 

B-CAS 力ードは、デジタル放送を視聴していただくための力ードでず。万が一、破損や紛 
失などした場合は、下記の B-CAS カスタマーセンターへご連給ください。破損や紛失がお 
客様の原因で発生した場合は、ち発行費用が請求されます。あらかじめご了承ください。ま 
た、第=者がお客様のカードを使用して有料香組を視聴した場合でも、視聴料はお客様 
に請求されますので保管をする際にはごを意ください。 

< B - CAS カードのお問合せ巧> 

株式会社ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター 
TEL : 0570 -000-250 (受付時間：10 : 00〜20 : 00) 

- B-CAS 力ードをセツトするときは、向き - B-CAS 力ードのに金属端子には手を触 
に注意して確実に差し込んでください。まれないでください。 

た B-CAS 力ード仪外のものを挿入しない • B-CAS 力ードの上に重いものを置いた 
でください。 り、踏みつけたりしなでください。 

•本製品使用中は、 B-CAS 力ードに触れた • B-CAS 力ードに水をかけたり、めれた 
り、抜き差ししたりしないでください。 手で触らないでください。 

• B-CAS 力ードを折り曲げたり、変形させ • B-CAS 力ードを分解、加工をしないで 
たり、傷をつけたりしないでください。 ください。 










































































































































巧全にお使いいただくためにぶず 
おずリください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を末然に防ぎ、本製品を安全に 
お使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用す 
るために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。な 
お、本紙には薛社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだシステム運用全般 
に関するま意事項も記載されています。テレビの故障/トラブルや取り扱い 
を誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象にはさま 
れません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と給記号の意巧 


警告表示の意巧 


を険 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のま意事 
項を守らないと、使用者が死 t または、重傷を負う危険が差し迫って 
生じる可能性が想定される内容を示しています。 

A 警告 

絶対に行ってはし、けないことを記載しています。この表示のま意事 
項を守らないと、使用者が死 t または、重傷を負う可能性が想定され 
る内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示のま意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損 
害の発生が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意巧 A ® • の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告•ミち意を促す内容を示します。（例:池感電ま意） 

(S) 

してはいけない事項(禁止事項)を示します。（例:®分解禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。（例:®プラグをコンセントからあく） 




電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。 

v-y -電極の@と©を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピン 

禁止 などと一緒に持ち運んだり、保管したりしなし、。•分解、改造しない。 

•火の中に入れたり、過熱したりしない。•釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつ 
けたりしない。 

が上のことを守らないと、液漏れ•発熱、発火、破裂しやけど’けがをする危険があります。 


電池は季し幼児の手の届くところに置かないでください。 

電ミ也を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様の 
禁止 し、るご家庭では、手の届かないところで保管•使用するなど、ごを意くださし、。万一、飲 

み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。 


A 菩告^^^^ ■ 


電池を取り扱うときは、次のことを守ってくださし、。 

V-X •分解•改造•修理•充電しない。 

寧止 •使用した電ミ也と未使用の電ミ也、種類の異なる電ミ也、異なるメーカーの電池を混在して 

ゾ、 俾用しな，、 

•電極の （+) と（一）を間違えて挿入しない。 

•消耗しきった電池を入れたままにしない。 

上のことを守らないと、源扇れ•発熱、発火、破裂し、やけど•けがをすることがあります。 


禁止 

電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。 

やけどの恐れがあります。もし液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で 
洗い流してくださし、。液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、すぐにきれ 
いな水で洗い、医師の治療を受けてください。 

S ) 

禁止 

電池を使用•交換するときは、指定の電池を使用してください。 

指定が外の電ミ也を使用すると、液漏れ•発熱•破裂し、やけど•けがをする恐れがありま 
す。 

〇 

強制 

本製品を取り付け、使用する際は、必ずテレビメーカーが提示す 
る警告やま意指汀^に従ってくたさい。 

分解禁止 

本製品の分解•改造•修理を自分でしないでくださし、。 

火災•感電•故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 
修理をお断りすることがあります。 

0 

禁止 

AC100V(50/60Hz) 从外のコンセントには、絶対に電源プラグを 
差し込まないでください。 

'海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 

〇 

強制 

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐 
れがあります。 


S ) 

禁止 

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 

-設置時に、電源ケーカレを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 
•重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。•熱器具を近付けたり、加熱し 
ないでください。 

•電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って巧いてください。•極端に折り曲げな 
いでください。 

•電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでくださし、。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクター熱〔小さなお子様の手 
が届かないように機器を配置してください。 

さわってけがをする恐れがあります。 

〇 

強制 

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱 
い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてくだ 
さい。 

0 

禁止 

濡れた手で本製品に触らないでください。 

電源ケーカレがコンセントに接続されてしぶときは、感電の原因となります。また、コ 
ンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。 

を 

電源プラグを 
巧く 

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プ 
ラグを巧いてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
興社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

(§) 

か場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しない 
でください。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 

を 

電源プラグを 
あく 

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでくださ 
し、。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントか 
ら電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあります。 

弹社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談くださし、。 

〇 

強制 

電源、ケーブル(または AC アダプター)、信号ケープノレは必ず本製品 
付属のものをお使いくださし、。 

本製品付属从外の電源ケーブル(内部接続用を含む)、 AC アダプター、信号ケーブル 
をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れが 
あります。 

A を意 


〇 

強制 

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金 
属（ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身近の静電気 
を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあ 
ります。 

〇 

強制 

テレビおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュア;レをよ 
く読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。 

S ) 

禁止 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってくださし、。本製 
品の故障の原因となります。 

0 

禁止 

次の場所には設置しないでくださし、。感電、火災の原因となった 
り、製品やテレビに悪影響を及ぼすことがあります。 

-強い磁界、静電気が発生するところ 

-温度、湿度がテレビのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ 
-ほこりの多いところ做障の原因となります。） 

-振動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります。） 

-平らでないところ(転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。） 

-直射日光が当たるところ诚障や変おの原因となります。） 

-火気の周辺、または熱気のこもるところ(故障や変おの原因となります。） 

. 漏電、漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります。） 

〇 

強制 

各接続コネクターのチリやほこり等は、取り除いてくださし、。ま 
た、各接続コネクターには手を触れないでください。 

故障の原因となります。 

0 

禁止 

本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでくだ 
さい。 

本製品の巧れは、乾いたきれいな布でおいてください。汚れがひどい場合は、きれい 
な巧に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってからなき取ってくださし、。 


〇 本製品を廃棄するときは、地ち自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 


長期間使用しないときは、次のように保管してくださし、。 

■ 本体から AC アダプターを取リかしてください。 

■ リモコンから電池を取リ外してください。 

地上デジタル放送の問い合わせについて_ 

-お住まいの地域が地上デジタル放送を見ること力巧きるかについては、お近 
くの電器店や「総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター優 
話： 057007•0101)」にお問い合わせください。 

X ビル等の障害物によって受信状態力《悪い場合、見られないこと力《があります。 

-受 f 言するためには、地上デジタルの放送局に向けてアンテナを設置する必要 
があります。 

-うまく映像が映らないとき肤次の機器を別途用意していただくことをおす 
すめします。 

〇放送局から遠い、または障害物で電波力 《 弱い一市販の地上デジタル放送用 
ブースターを増鼓 

〇放送局に近く電波力《強過ぎる一市販の地上デジタル放送用アツテネーター 
を増設 


本製品はファイルシステム機能として B Kyoto 

株式会社京都ソフトウエアリサ-チの ■，器 fsSi I が紙^ 

「 Fugue 」 を拾載していま夕。 Fugue © 1 999-2009 Kyoto Software Research , lnc . 

All rights reserved . 


本製品の画面で表示される文字には、株式会社リコーがデザイン制作した 
TrueType フォントを使用しています。 


r 設定がうまくいかない J 、 TK 障かな？ J と思った S 

ヴポートセンターのご案内 


本製品に関するお問含せはヴポートセンターで受け付けています。 

参お問合せの際は、まず、興社サポートページをご確認ください。 

お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ QSlA やよくある質問をご紹介して 
おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。 


a ノ、□-バッファ □- 

86886 Jp 


ハ□-バッファ □- 


( http://www 不要） 


86886 .jp ] 検索 k 


インターネット （E メール）： ※お問合せフォームからご質問いただけます。 

ノ、□-バッファ □- 

( http://www 不要） 


個人のお客様 


法人のお客様 


S ノ、□-バッファ □- 

86886 Jp / mail / 

S 八□-バッファ □- 

86886. jp / hojin / 


( http://www 不要） 


I 電話： お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること 
が巧能です。 1| ご使用の鮮社製品名 2| パソコンの型番 3,0 S のバージョン 4, トラ 
ブルの内容をお知らせください。 

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 

八□-バッファ□- 

詳細は鮮社ホームぺージ （86886. jp ) をご覧ください。 


個人のお客様窓 □ 


□50—3 163—18巧 


9:30 〜 19:00 (日曜日、年末年始、法定点検曰を除く） 

《個人のお客様で上記番号がご使用になれない場合、 0 己 2 -目 1 日一 182 已におかけください。 


法人のお客様窓 □ 


050-31 63-2000 


9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00 (±曰祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検曰を除く） 

《法人のお客様で上記番号がご使用になれない場合、〇已 2 -619 -2000 におかけください。 


修理のご案内 


万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 
利用いたださ、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 
理期間の短縮や修理状況の確認を行ラことが巧能です。 

a ハ□-バッファ □- 

86886. jp / shuri / ( http://www 不要） 

携帯電話で修理品の送付先を確認することがでさます。 

ちのバーコードを携帯電話で読み取ってください。 



ザー登録のご案内-添付品の販売 （ 備品販売窓 □) 


ューザー登録 

ダウン□ードの代行サービス（有料） 

AC アダプター、ケーブル、その他付属品 


网ハローバッファ □- 

liiil 86886. jp / user / ( http://www 不動 

网八□-バッファ□- ■ 

K 86886. jp / bihin / ( http :// www 不動 


白 http://www.buffalo-direct.com ノ\ッノ ァ□—タイレクト | 校索 


ニテイヴイト 


参お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問•質問を書さ込み、知っている 
人が答えて解決するコミュニティサイト 『 ZQwoonetSAK 2 (サクヴク)』をご用意させていただい 
ております。ぜひご利用ください。 9ク9ク 


函 http://www.zqwo0.jp/sak?f00=b 百 r ご AK 2 | お栗 !^ 


•^We provide technical and customer support only to Japanese OS. 

We provide technical and customer support only in Japanese language. 

We provide technical and customer support only for use in Japan. 

製社へご提おの個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第=ちへの開示は致しません。 

•お問合せに関する連絡•製品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（備品販売窓 □) 
-製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


クイックリファレンス2010年日月17日第3版発行 発行/株式会社バッファロー 













































































